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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Αρ. Φύλλου 615 

31 Δεκεμβρίου 2010 


ΔΙ ΑΚΗΡΥΞΕ ΙΣ 

(ΐ) 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΠΕΙΡΑΙΑ 
«ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» 

Αριθμ. 55315 

Το Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗ¬ 
ΜΩΝ» έχοντας υπ’ όψιν τις διατάξεις του Ν. 2286/95 
(Φ.Ε.Κ. 19/95) «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθ¬ 
μίσεις συναφών θεμάτων», του Ν. 2955/01 «Προμήθειες 
Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων Υγείας των Πε.Σ.Υ. και 
άλλες διατάξεις», του Π.Δ. 118/07 (Φ.Ε.Κ. 150/07) «Κανονι¬ 
σμός Προμηθειών Δημοσίου» και του Π.Δ. 60/07 (Φ.Ε.Κ. 
64/07) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις 
διατάξεις της Οδηγίας 2004/17/ΕΚ, όπως τροποποιή¬ 
θηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την 
Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου της 16 ης -11-05», προκηρύσσει: 

Διεθνή Ανοικτό διαγωνισμό, με γραπτές σφραγισμένες 
προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη 
τιμή: 

στις 23-3-2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. 

για την προμήθεια 69.690 τεμαχίων ΣΩΛΗΝΩΝ ΠΑ- 
ΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ-ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ, για ένα χρόνο, για τις 
ανάγκες του Νοσοκομείου μας, πιθανής προϋπολογι- 
σθείσας δαπάνης 333.037,00 € συμπεριλαμβανομένου 
του Φ.Π.Α. 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Γραφείο Προμη¬ 
θειών του Νοσοκομείου. 

Για την παραλαβή της διακήρυξης Νο 121/2010 απαι¬ 
τείται ποσό 12 € και μπορεί να παραλαμβάνεται όλες 
τις εργάσιμες ημέρες από 8.00 π.μ. έως 13.30 μ.μ. από 
το Γ ραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου. 

Για κάθε άλλη πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν 
να απευθύνονται στο Γ ραφείο Προμηθειών κάθε εργά¬ 
σιμη ημέρα και ώρα, και στο τηλέφωνο 213 20.77.407- 
408. 


( 2 ) 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΠΕΙΡΑΙΑ 
«ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» 

Αριθμ. 55324 

Το Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗ¬ 
ΜΩΝ» έχοντας υπ’ όψιν τις διατάξεις του Ν. 2286/95 
(Φ.Ε.Κ. 19/95) «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθ¬ 
μίσεις συναφών θεμάτων», του Ν. 2955/01 «Προμήθειες 
Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων Υγείας των Πε.Σ.Υ. 
και άλλες διατάξεις», του Π.Δ. 118/07 (Φ.Ε.Κ. 150/07) «Κα¬ 
νονισμός Προμηθειών Δημοσίου», του Π.Δ. 60/07 (Φ.Ε.Κ. 
64/07) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις 
διατάξεις της Οδηγίας 2004/17/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε 
με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 
2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ¬ 
βουλίου της 16 ης -11-05» και του Ν. 3580/07 «Προμήθειες 
Φορέων εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» όπως 
τροποποιήθηκε με το Ν. 3846/2010, άρθρο 24, προκη¬ 
ρύσσει: 

Δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό, με γραπτές σφραγισμέ¬ 
νες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη συμφε- 
ρότερη προσφορά: 

στις 21-02-2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. 

για την προμήθεια δέκα (10) ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΣΥ¬ 
ΣΚΕΥΩΝ, προϋπολογισθείσας δαπάνης 61.285 € συμπε¬ 
ριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Γ ραφείο Προμη¬ 
θειών του Νοσοκομείου. 

Για την παραλαβή της διακήρυξης Νο 67/2010 απαι¬ 
τείται ποσό 12 € και μπορεί να παραλαμβάνεται όλες 
τις εργάσιμες ημέρες από 8.00 π.μ. έως 13.30 μ.μ. από 
το Γ ραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου. 

Γ ια κάθε άλλη πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν 
να απευθύνονται στο Γ ραφείο Προμηθειών κάθε εργά¬ 
σιμη ημέρα και ώρα, και στο τηλέφωνο 213 20.77.407- 
408. 


Νίκαια, 28 Δεκεμβρίου 2010 

Ο Διοικητής 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΕΣΣΟΣ 


Νίκαια, 28 Δεκεμβρίου 2010 

Ο Διοικητής 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΕΣΣΟΣ 
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ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 


(3) 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΠΕΙΡΑΙΑ 
«ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» 

Αριθμ. 55277 

Το Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» 
έχοντας υπ’ όψιν τις διατάξεις του Ν. 2286/95 (Φ.Ε.Κ. 19/95) 
«Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών 
θεμάτων», του Ν. 2955/01 «Προμήθειες Νοσοκομείων και 
λοιπών μονάδων Υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις», 
του Π.Δ. 118/07 (Φ.Ε.Κ. 150/07) «Κανονισμός Προμηθειών 
Δημοσίου», του Π.Δ. 60/07 (Φ.Ε.Κ. 64/07) «Προσαρμογή 
της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδη¬ 
γίας 2004/17/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 
2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
16 ης -11-05» και του Ν. 3580/07 «Προμήθειες Φορέων επο- 
πτευομένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε 
με το Ν. 3846/2010, άρθρο 24, προκηρύσσει: 

Διεθνή ανοικτό διαγωνισμό, με γραπτές σφραγισμένες 
προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη 
τιμή: 

στις 03-03-2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. 

για την προμήθεια 21.067 τεμαχίων ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ ΚΑΡ¬ 
ΔΙΑΣ, προϋπολογισθείσας δαπάνης 1.976.283 € συμπε¬ 
ριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Γ ραφείο Προμη¬ 
θειών του Νοσοκομείου. 

Για την παραλαβή της διακήρυξης Νο 77/2010 απαι¬ 
τείται ποσό 12 € και μπορεί να παραλαμβάνεται όλες 
τις εργάσιμες ημέρες από 8.00 π.μ. έως 13.30 μ.μ. από 
το Γ ραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου. 

Για κάθε άλλη πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν 
να απευθύνονται στο Γ ραφείο Προμηθειών κάθε εργάσι¬ 
μη ημέρα και ώρα, και στο τηλέφωνο 213 20.77.407-408. 

Νίκαια, 28 Δεκεμβρίου 2010 

Ο Διοικητής 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΕΣΣΟΣ 

-♦- 

(4) 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ 
«ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ» 

Αριθμ. 114/2010 

Το ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝ¬ 
ΔΡΕΟΥ» προκηρύσσει διεθνή ανοικτό διαγωνισμό, με 
κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την 
ανάδειξη αναδοχών για την μεταφορά και διαχείριση 
μολυσματικών αποβλήτων για ένα (1) έτος (Αναλυτική 
περιγραφή στην αριθμ. 114/2010 διακήρυξη). 

1.0 διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Γ ραφείο Δημοπρα¬ 
σιών της Οικονομικής Υπηρεσίας του Γ ενικού Νοσοκομεί¬ 
ου Ρόδου, 1ος όροφος (Περιοχή Άγιοι Απόστολοι, ΤΚ 85100 
Ρόδος, την 24/02/2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 π.μ. 

2. Οι προσφορές θα κατατίθενται στην Υπηρεσία μέ¬ 
χρι και την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας 
του διαγωνισμού, δηλαδή μέχρι την 23/02/2011, ημέρα 
Τετάρτη και ώρα 14.30 στην Γραμματεία του Γενικού 
Νοσοκομείου Ρόδου, 1 ος όροφος (Περιοχή Αγιοι Απόστο¬ 
λοι πόλης Ρόδου, ΤΚ 85100). 

3. Αντίγραφα των τευχών του διαγωνισμού (διακήρυξη 
και τα παραρτήματα) και εφόσον έχουν ζητηθεί έγκαιρα 


παραδίδονται ή αποστέλλονται στους ενδιαφερομένους 
προμηθευτές μέσα σε έξι (6) εργάσιμες ημέρες από 
την λήψη της σχετικής αίτησης, με καταβολή αντιτίμου 
δεκαπέντε ευρώ (15 €). 

4. Η παρούσα περίληψη προκήρυξης καθώς και οι 
υπηρεσίες του διαγωνισμού έχουν δημοσιευθεί στην 
ιστοσελίδα του νοσοκομείου: νννννν.ΓάοάΘδ-ΙιοερΙΙαΙ.ρΓ. 

Γ ια περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να απευθυνθούν στο Οικονομικό Τμήμα του 
Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου στον Ιο όροφο, στο τη¬ 
λέφωνο: 22410-80163 και Ραχ: 22410-80026, αρμόδιος 
υπάλληλος Πιερράτος Αναστάσιος. 

Ρόδος, 29 Δεκεμβρίου 2010 

Ο Διοικητής 
ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΚΚΙΝΟΣ 

-♦- 

(5) 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 

Αριθμ. 13627 
Αριθμ. Διακ. 13629 

Το Γενικό Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου έχοντας υπό- 
ψη: 

1. Την με αριθμ. 1/1-02-2010 Κοινή Υπουργική απόφαση 
η οποία δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 99/3-02-2010 «Εγκριση 
Προγράμματος Προμηθειών και Υπηρεσιών Μονάδων 
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» 

2. Το αριθμ. 15640/21-12-2010 έγγραφο και την αριθμ 
44/21-12-2010 απόφαση της ΕΠΥ. 

3. Την με αρ. 479/07-12-2010 απόφαση του Δ.Σ. του 
Νοσοκομείου 

Προκηρύσσει Επαναληπτικό, Δημόσιο, Ανοικτό Διαγω¬ 
νισμό με τροποποιημένες προδιαγραφές για την προ¬ 
μήθεια «ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΦΟΡΗΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ» (ακτινο¬ 
σκοπικό φορητό μηχάνημα) ΚΩΔΙΚ. Π.Π.Υ.Υ 02102-01500, 
προϋπολογισμού 90.000,00 € συμπερ. Φ.Π.Α. με αριθμό 
Δ/ξης 13629/2010. 

Κριτήριο κατακύρωσης: Η συμφερότερη προσφορά. 

Προϋπολογισμός: 90.000,00 € με Φ.Π.Α., σε βάρος του 
Κ.Α.Ε. 9749 του Νοσοκομείου. 

Γλώσσα: Ελληνική. 

Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Προσφορών: 

Την 31-01-2011 ημέρα Δευτέρα καιΏρα 14:00 στο Τμή¬ 
μα Γραμματείας του Νοσοκομείου. 

Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών: 

Την 1-2-2011 ημέρα Τρίτη καιΏρα 11:00 π.μ. στο Γρα¬ 
φείο Προμηθειών του Νοσοκομείου μας. 

Ημερομηνία Δημοσίευσης στο Φ.Ε.Κ. 31-12-2010. 

Ημερομηνία Δημοσίευσης της Περίληψης της Δ/ξης 
στον Ελληνικό Τύπο: 31-12-2010. 

Τα έξοδα δημοσίευσης στο Ελληνικό Τύπο βαρύνουν 
τον μειοδότη. 

Πληροφορίες: Όλες τις εργάσιμες ημέρες από 8:00 
έως 14:00 στο Γραφείο Προμηθειών. 

Αρμόδιοι Υπάλληλ.: Χουρδάκη Μαρία. 

ΤΗΛ.: 28413-43172 

ΡΑΧ: 28410-83328 

Κόστος Δ/ξης: 15 €. 

Αγ. Νικόλαος, 28 Δεκεμβρίου 2010 

Ο Διοικητής 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΥΡΙΚΑΚΗΣ 




ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 
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( 6 ) 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΠΕΙΡΑΙΑ 
«ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» 

Αριθμ. 55321 

Το Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗ¬ 
ΜΩΝ» έχοντας υπ’ όψιν τις διατάξεις του Ν. 2286/95 
(Φ.Ε.Κ. 19/95) «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθ¬ 
μίσεις συναφών θεμάτων», του Ν. 2955/01 «Προμήθειες 
Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων Υγείας των Πε.Σ.Υ. 
και άλλες διατάξεις», του Π.Δ. 118/07 (Φ.Ε.Κ. 150/07) «Κα¬ 
νονισμός Προμηθειών Δημοσίου», του Π.Δ. 60/07 (Φ.Ε.Κ. 
64/07) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις 
διατάξεις της Οδηγίας 2004/17/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε 
με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 
2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ¬ 
βουλίου της 16 ης -11-05» και του Ν. 3580/07 «Προμήθειες 
Φορέων εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» όπως 
τροποποιήθηκε με το Ν. 3846/2010, άρθρο 24, προκη¬ 
ρύσσει: 

Δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό, με γραπτές σφραγισμέ¬ 
νες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλό¬ 
τερη τιμή: 

Στις 09-02-11, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 π.μ. 

για την προμήθεια ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ & ΕΙΔΩΝ ΓΡΑ¬ 
ΦΕΙΟΥ, πιθανής προϋπολογισθείσας δαπάνης 190.046 € 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Γραφείο Προμη¬ 
θειών του Νοσοκομείου. 

Για την παραλαβή της διακήρυξης Νο 43/2010 απαι¬ 
τείται ποσό 12 € και μπορεί να παραλαμβάνεται όλες 
τις εργάσιμες ημέρες από 8.00 π.μ. έως 13.30 μ.μ. από 
το Γ ραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου. 

Για κάθε άλλη πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν 
να απευθύνονται στο Γ ραφείο Προμηθειών κάθε εργά¬ 
σιμη ημέρα και ώρα, και στο τηλέφωνο 213 20.77.407- 
408. 

Νίκαια, 28 Δεκεμβρίου 2010 

Ο Διοικητής 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΕΣΣΟΣ 

-♦- 

(7) 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΠΕΙΡΑΙΑ 
«ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» 

Αριθμ. 55302 

Το Γ ενικό Νοσοκομείο Νίκαιας «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» 
έχοντας υπ’ όψη τις διατάξεις του Ν. 2286/95 (Φ.Ε.Κ. 
19/95) «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις 
συναφών θεμάτων», του Π.Δ. 118/07 (Φ.Ε.Κ. 150/07) «Κα¬ 
νονισμός Προμηθειών Δημοσίου», του Π.Δ. 60/07 (Φ.Ε.Κ. 
64/07) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις 
διατάξεις της οδηγίας 2004/17/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε 
με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 
2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ¬ 
βουλίου της 16 ης -11-05» και του Ν. 3580/07 «Προμήθειες 
φορέων εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις», όπως 
τροποποιήθηκε με τον Ν. 3846/10, προκηρύσσει: 

Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, με γραπτές σφρα¬ 
γισμένες προσφορές: 

Στις 18-2-2011 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00 μ. 


για την προμήθεια δύο (2) ΨΥΓΕΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ για την 
κάλυψη των αναγκών του Κ. Αιμοδοσίας του Νοσοκο¬ 
μείου, προϋπολογισθείσας δαπάνης 24.600 € συμπερι¬ 
λαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Γρ. Προμηθειών 
του Νοσοκομείου. 

Η διακήρυξη Νο 166/10 μπορεί να παραλαμβάνεται 
όλες τις εργάσιμες ημέρες, από 8.00 π.μ. έως 13.30 μ.μ., 
από το Γ ραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου. 

Γ ια κάθε άλλη πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν 
να απευθύνονται στο Γρ. Προμηθειών, κάθε εργάσιμη 
ημέρα και ώρα και στο τηλέφωνο 213.20.77.407 και 408. 

Νίκαια, 28 Δεκεμβρίου 2010 

Ο Διοικητής 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΕΣΣΟΣ 

-♦- 

( 8 ) 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΠΕΙΡΑΙΑ 
«ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» 

Αριθμ. 55301 

Το Γ ενικό Νοσοκομείο Νίκαιας «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» 
έχοντας υπ’ όψη τις διατάξεις του Ν. 2286/95 (Φ.Ε.Κ. 
19/95) «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις 
συναφών θεμάτων», του Π.Δ. 118/07 (Φ.Ε.Κ. 150/07) «Κα¬ 
νονισμός Προμηθειών Δημοσίου», του Π.Δ. 60/07 (Φ.Ε.Κ. 
64/07) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις 
διατάξεις της οδηγίας 2004/17/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε 
με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 
2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ¬ 
βουλίου της 16 ης -11-05» και του Ν. 3580/07 «Προμήθειες 
φορέων εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις», όπως 
τροποποιήθηκε με τον Ν. 3846/10, προκηρύσσει: 

Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, με γραπτές σφρα¬ 
γισμένες προσφορές: 

Στις 21-2-2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 μ. 

για την προμήθεια τριών (3) ΨΥΓΕΙΩΝ ΒΑΘΕΙΑΣ ΚΑΤΑ¬ 
ΨΥΞΗΣ για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου 
(Κ. Αιμοδοσίας και Μικροβιολογικό Τμήμα), προϋπολο- 
γισθείσας δαπάνης 44.280 € συμπεριλαμβανομένου του 
Φ.Π.Α. 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Γρ. Προμηθειών 
του Νοσοκομείου. 

Η διακήρυξη Νο 167/10 μπορεί να παραλαμβάνεται 
όλες τις εργάσιμες ημέρες, από 8.00 π.μ. έως 13.30 μ.μ., 
από το Γ ραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου. 

Για κάθε άλλη πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπο¬ 
ρούν να απευθύνονται στο Γρ. Προμηθειών, κάθε ερ¬ 
γάσιμη ημέρα και ώρα και στο τηλέφωνο 213.20.77.407 
και 408. 

Νίκαια, 28 Δεκεμβρίου 2010 

Ο Διοικητής 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΕΣΣΟΣ 

-♦- 

Ο) 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΠΕΙΡΑΙΑ 
«ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» 

Αριθμ. 55329 

Το Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗ¬ 
ΜΩΝ» έχοντας υπ’ όψη τις διατάξεις του Ν. 2286/95 
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(Φ.Ε.Κ. 19/95) «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και 
ρυθμίσεις σύναψών θεμάτων», του Ν. 2955/01 (Φ.Ε.Κ. 
256/01) «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων 
υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις, του Π.Δ. 118/07 
(Φ.Ε.Κ. 150/07) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου», του 
Π.Δ. 60/07 (Φ.Ε.Κ. 64/07) «Προσαρμογή της Ελληνικής 
Νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2004/17/ΕΚ, 
όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της 
Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16 ης -11-05», και του 
Ν. 3580/07 «Προμήθειες Φορέων εποπτευομένων από το 
Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλ¬ 
λες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3846/2010, 
άρθρο 24, προκηρύσσει: 

Δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό, με γραπτές σφραγισμέ¬ 
νες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότε¬ 
ρη τιμή, για την προμήθεια Κουφωμάτων εξ αλουμινίου 
(Αντικατάσταση της κεντρικής εισόδου και παραθύρων 
του Ψυχιατρικού Τομέα, των Μαγειρείων και της Τραπε¬ 
ζαρίας του Νοσοκομείου συνολικής προϋπολογισθείσας 
δαπάνης 71.340,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.: 

Στις 18-03-11 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Γρ. Προμηθειών 
του Νοσοκομείου. 

Η παραλαβή της διακήρυξης Νο 51/10 απαιτείται ποσό 
12 € και μπορεί να παραλαμβάνεται όλες τις εργάσιμες 
ημέρες από 8.00 π.μ. έως 13.30 μ.μ. από το Γραφείο 
Προμηθειών του Νοσοκομείου. 

Για κάθε άλλη πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπο¬ 
ρούν να απευθύνονται στο Γρ. Προμηθειών κάθε ερ¬ 
γάσιμη ημέρα και ώρα και στο τηλέφωνο 213.20.77.407 
και 408. 

Νίκαια, 28 Δεκεμβρίου 2010 

Ο Διοικητής 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΕΣΣΟΣ 

-♦- 

( 10 ) 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΠΕΙΡΑΙΑ 
«ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» 

Αριθμ. 55346 

Το Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗ¬ 
ΜΩΝ» έχοντας υπ’ όψιν τις διατάξεις του Ν. 2286/95 
(Φ.Ε.Κ. 19/95) «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθ¬ 
μίσεις συναφών θεμάτων», του Ν. 2955/01 «Προμήθειες 
Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων Υγείας των Πε.Σ.Υ. 
και άλλες διατάξεις», του Π.Δ. 118/07 (Φ.Ε.Κ. 150/07) «Κα¬ 
νονισμός Προμηθειών Δημοσίου», του Π.Δ. 60/07 (Φ.Ε.Κ. 
64/07) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις 
διατάξεις της Οδηγίας 2004/17/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε 
με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 
2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ¬ 
βουλίου της 16 ης -11-05» και του Ν. 3580/07 «Προμήθειες 
Φορέων εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» όπως 
τροποποιήθηκε με το Ν. 3846/2010, άρθρο 24, προκη¬ 
ρύσσει: 

Δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό, με γραπτές σφραγισμέ¬ 
νες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την χαμη¬ 
λότερη τιμή: 

στις 24-02-2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. 

για την προμήθεια 9 ΣΕΤ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΔΙ¬ 


ΑΦΟΡΩΝ (ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΑ - Ω.Ρ.Λ.), προϋπολογισθείσας 
δαπάνης 65.500 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Γ ραφείο Προμη¬ 
θειών του Νοσοκομείου. 

Για την παραλαβή της διακήρυξης Νο 99/2010 απαι¬ 
τείται ποσό 12 € και μπορεί να παραλαμβάνεται όλες 
τις εργάσιμες ημέρες από 8.00 π.μ. έως 13.30 μ.μ. από 
το Γ ραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου. 

Γ ια κάθε άλλη πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν 
να απευθύνονται στο Γ ραφείο Προμηθειών κάθε εργάσι¬ 
μη ημέρα και ώρα, και στο τηλέφωνο 213 20.77.407-408. 

Νίκαια, 28 Δεκεμβρίου 2010 

Ο Διοικητής 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΕΣΣΟΣ 

-♦- 

( 11 ) 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΠΕΙΡΑΙΑ 
«ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» 

Αριθμ. 55291 

Το Γ ενικό Νοσοκομείο Νίκαιας «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» 
έχοντας υπ’ όψη τις διατάξεις του Ν. 2286/95 (Φ.Ε.Κ. 
19/95) «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις 
συναφών θεμάτων», του Π.Δ. 118/07 (Φ.Ε.Κ. 150/07) «Κα¬ 
νονισμός Προμηθειών Δημοσίου», του Π.Δ. 60/07 (Φ.Ε.Κ. 
64/07) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις 
διατάξεις της οδηγίας 2004/17/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε 
με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 
2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ¬ 
βουλίου της 16 ης -11-05» και του Ν. 3580/07 «Προμήθειες 
φορέων εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις», όπως 
τροποποιήθηκε με τον Ν. 3846/10, προκηρύσσει: 

Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, με γραπτές σφρα¬ 
γισμένες προσφορές: 

Στις 27-1-2011 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00 μ. 

για την ανάδειξη εταιρείας για την ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ στον χώρο 
της κεντρικής εισόδου του Νοσοκομείου, προϋπολογι- 
σθείσας δαπάνης 25.000 € συμπεριλαμβανομένου του 
Φ.ΠΑ 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Γρ. Προμηθειών 
του Νοσοκομείου. 

Η διακήρυξη Νο 162/10 μπορεί να παραλαμβάνεται 
όλες τις εργάσιμες ημέρες, από 8.00 π.μ. έως 13.30 μ.μ., 
από το Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου. 

Γ ια κάθε άλλη πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν 
να απευθύνονται στο Γ ρ. Προμηθειών, κάθε εργάσιμη 
ημέρα και ώρα και στο τηλέφωνο 213.20.77.407 και 408. 

Νίκαια, 28 Δεκεμβρίου 2010 

Ο Διοικητής 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΕΣΣΟΣ 

-♦- 

( 12 ) 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΠΕΙΡΑΙΑ 
«ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» 

Αριθμ. 55337 

Το Γ ενικό Νοσοκομείο Νίκαιας «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» 
έχοντας υπ’ όψη τις διατάξεις του Ν. 2286/95 (Φ.Ε.Κ. 
19/95) «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις 
συναφών θεμάτων», του Ν. 2955/01 (Φ.Ε.Κ. 256/01) «Προ- 




ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 


8937 


μήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των 
Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις, του Π.Δ. 118/07 (Φ.Ε.Κ. 150/07) 
«Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» και του Π.Δ. 60/07 
(Φ.Ε.Κ. 64/07) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας 
στις διατάξεις της οδηγίας 2004/17/ΕΚ, όπως τροποποι¬ 
ήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την 
Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου της 16 ης -11-05», προκηρύσσει: 

Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό, με γραπτές σφρα¬ 
γισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χα¬ 
μηλότερη τιμή, για την προμήθεια ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ, για ένα έτος, συνολικής προϋπολο- 
γισθείσας δαπάνης 35.185,38 € συμπεριλαμβανομένου 
του Φ.Π.Α. 

Στις 02-02-2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 μ.μ. 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Γρ. Προμηθειών 
του Νοσοκομείου. 

Τα έξοδα δημοσίευσης της παρούσας βαρύνουν το 
Νοσοκομείο. 

Η διακήρυξη Νο 29/10 μπορεί να παραλαμβάνεται όλες 
τις εργάσιμες ημέρες από 8.00 π.μ. έως 13.30 μ.μ. από 
το Γ ραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου. 

Για κάθε άλλη πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν 
να απευθύνονται στο Γρ. Προμηθειών κάθε εργάσιμη 
ημέρα και ώρα και στο τηλέφωνο 213.20.77.407 και 408. 

Νίκαια, 28 Δεκεμβρίου 2010 

Ο Διοικητής 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΕΣΣΟΣ 

-♦- 

(13) 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
«Η ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ 

Αριθμ. 22479 

Το Γ ενικό Νοσοκομείο Δυτικής Αττικής, έχοντας υπό¬ 
ψη τις διατάξεις του Ν. 2286/95 «Περί προμηθειών του 
Δημόσιου Τομέα και Ρυθμίσεων συναφών θεμάτων» το 
Ν. 2955/01, το Ν. 2741/99 και το Ν. 3329/05, το Π.Δ. 118/07 
και το Π.Δ. 60/07, επαναπροκηρύσσεί: 

Πρόχειρο Διαγωνισμό με γραπτές σφραγισμένες 
προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλό¬ 
τερη τιμή, που θα διενεργηθεί στα γραφεία του, στις 
19-01-2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. (κατάθε¬ 
ση προσφορών μέχρι την 18-01-2011, ημέρα Τρίτη και 
ώρα -14:00 μ.μ.) για την προμήθεια «Αναλώσιμο Υλικό 
Ιατρικών Συσκευών - Μηχανών» (2) προϋπολογισμού 
44.832,00 συμπ/νου Φ.Π.Α. 

Διακηρύξεις και λοιπές πληροφορίες δίνονται από το 
Γ ραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου, κατά τις εργά¬ 
σιμες ημέρες και ώρες. 

Τηλ· 210/5301312 και 314 

Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2010 

Ο Διοικητής 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΛΙΑΝΤΕΡΗΣ 

-♦- 

(14) 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΣΦΑ) Α.Ε. 

Αριθμ. Διακ. 189/10 

Ανακοινώνουμε ότι η Εταιρεία Διαχειριστής Εθνικού 
Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ) Α.Ε. προκηρύσσει 


Ανοικτό Διεθνή Διαγωνισμό με αριθμό Διακήρυξης 189/10 
και τίτλο: «Υπηρεσίες Επιθεώρησης Υλικών και Κατα¬ 
σκευής του Αγωγού Φυσικού Αερίου Υψηλής Πίεσης από 
Αγίους Θεοδώρους έως τη Δ.Ε.Η. Μεγαλόπολης». 

Το αντικείμενο της Σύμβασης αφορά σε Υπηρεσίες 
Επιθεώρησης και Πιστοποίησης, Χαλύβδινων σωλήνων, 
διαφόρων υλικών και Έργου για τον Αγωγό Φυσικού 
Αερίου Υψηλής Πίεσης από τους Αγ. Θεοδώρους έως 
τη Δ.Ε.Η. Μεγαλόπολης. 

Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν Διαπι¬ 
στευμένες Εταιρείες / Οργανισμοί Επιθεώρησης, που 
έχουν την έδρα τους σε κράτος - μέλος της Ε.Ε. ή 
του Ε.Ο.Χ. ή σε χώρα με Συμφωνία Σύνδεσης με την 
Ε.Ε. η οποία επιτρέπει τη συμμετοχή σε διαγωνισμούς 
του δημοσίου τομέα ή Κοινοπραξίες (Κ/Ξ) / Συμπράξεις 
(ΟοηεοΓίία) αυτών, υπό την προϋπόθεση να υποβάλουν 
όσα αναλυτικά περιγράφονται στα τεύχη του διαγωνι¬ 
σμού, σχετικά με την ικανότητα να αναλάβουν συγκε¬ 
κριμένες συμβάσεις. 

Προϋπολογισμός: Ο προϋπολογισμός της Σύμβασης, 
ανέρχεται στο ποσό των επτακοσίων εξήντα πέντε χι¬ 
λιάδων ΕΥΡΩ (€ 765.000,00), πλέον Φ.Π.Α.. Το δικαίωμα 
προαίρεσης ανέρχεται σε διακόσιες είκοσι εννέα χιλι¬ 
άδες πεντακόσια ΕΥΡΩ (€ 229.500), πλέον Φ.Π.Α., όπως 
προκύπτει ως ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) του 
προϋπολογισμού. Συμπεριλαμβανομένου του δικαιώμα¬ 
τος προαίρεσης ο προϋπολογισμός μπορεί να φθάσει 
κατ’ ανώτατο όριο το ποσό των εννιακοσίων ενενήντα 
τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων ΕΥΡΩ (€ 994.500), 
πλέον Φ.Π.Α.. 

Κριτήριο ανάθεσης: Η χαμηλότερη τιμή. 

Τόπος Παροχής Υπηρεσιών: Στους Νομούς Κορινθίας, 
Αργολίδας και Αρκαδίας. 

Γλώσσες: Ελληνική, Αγγλική. 

Παραλαβή τευχών: έως την 02/02/2011 από τη διεύθυν¬ 
ση: ΔΕΣΦΑ Α.Ε., Λ. Μεσογείων 357-359,152 31 Χαλάνδρι, 
Διεύθυνση Δημοπράτησης - Συμβάσεων και Προμηθειών 
Έργων (Αικ. Δασκαλοπούλου - Συντονίστρια Διευθύντρια 
Δημοπράτησης, Συμβάσεων και ΠρομηθειώνΈργων τηλ. 
210 6501200), κατά τις ημέρες Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη 
και ώρες 10:00 π.μ. -12:00 μ.μ., καταβάλλοντος εφ’ άπαξ 
το ποσό των € 30, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., τοις 
μετρητοίς, για έξοδα αναπαραγωγής, στο Ταμείο της 
ΔΕΣΦΑ Α.Ε. 

Ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών: 
14/02/2011, και ώρα 12:00, στην Κεντρική Γραμματεία, 
των Κεντρικών Γ ραφείων του Διαχειριστή Εθνικού Συ¬ 
στήματος Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ) Α.Ε., Λ. Μεσογείων 
357-359,152 31 Χαλάνδρι. 

Σημειώνεται ότι προσφορές μπορούν να υποβάλουν 
μόνο οι ενδιαφερόμενοι που έχουν παραλάβει τα τεύχη 
της διακήρυξης του Διαγωνισμού. 

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 14/02/2011 και 
ώρα 12:30 μ.μ. 

Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποστολής της περίληψης 
της Διακήρυξης στην Ε.Ε.Ε.Ε: 24/12/2010. 

Ημερομηνίες δημοσίευσης της Διακήρυξης στον Ελ¬ 
ληνικό Τύπο: Στις εφημερίδες «ΕΞΠΡΕΣ» την 29/12/2010, 
«ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ» την 30/12/2010, «ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΗΜΕΡΑ» 
του Νομού Κορινθίας την 30/12/2010, «ΑΡΓΟΛΙΔΑ» του 
Νομού Αργολίδος την 31/12/2010, «ΑΡΚΑΔΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ» 
του Νομού Αρκαδίας την 31/12/2010, και «ΑΡΓΕΙΑΚΟΝ 
ΒΗΜΑ» του Νομού Αργολίδος την 29/12/2010. 
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Η σχετική περιληπτική διακήρυξη, έχει εισαχθεί και 
στο δικτυακό τόπο (ως ανωτέρω) της ΔΕΣΦΑ Α.Ε., για 
ενημέρωση των ενδιαφερομένων. 

Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες ημέρες από: 8:30 π.μ. 
έως 16:30 από τη Διεύθυνση Δημοπράτησης - Συμβάσεων 
και Προμηθειών'Εργων, 4ος όροφος, Μεσογείων 357-359, 
152 31 Χαλάνδρι, τηλ. 210 6501200, ίαχ: 210 6749504. 

Χαλάνδρι, 29 Δεκεμβρίου 2010 

Η Συντονίστρια Διευθύντρια Δημοπράτησης - 
Συμβάσεων και Προμηθειών'Εργων 
ΑΙΚ. ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ 

-♦- 

(15) 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ» 

Αριθμ. 40839 

Το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ» 
ύστερα από: 

1) Τις αρ. πρωτ. 1983/10.03.2010,1984/10-03-2010 και 1/ 
01-02-2010 αποφάσεις της Επιτροπής Προμηθειών Υγεί¬ 
ας και ΥΥΚΑ για την έγκριση της σχετικής διαγωνιστικής 
διαδικασίας για την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης των 
αμιγώς μολυσματικών Νοσοκομειακών αποβλήτων του 
Γ Ν Πατρών «Ο Αγιος Ανδρέας». 

2) Την αρ. 20Ύ26-11-2010 (θέμα 12 ον ) απόφαση του Δ.Σ. 
του Νοσοκομείου. 

Προκηρύσσει Ανοικτό Μειοδοτικό διαγωνισμό με κρι¬ 
τήριο κατακύρωσης τη Χαμηλότερη τιμή για την ΠΑΡΟ¬ 
ΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΜΙΓΩΣ ΜΟΛΥΣΜΑ¬ 
ΤΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝ. ΝΟΣ. 
ΠΑΤΡΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ»» 

συνολικού Προϋπολογισμού 77.000,00 € (συμπεριλαμ¬ 
βανομένου του Φ.Π.Α.). 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία του Νοσοκομείου 
στις 07-02-2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00. 

Λήξη προθεσμίας κατάθεσης προσφορών στις 
04/02/2011 και ώρα 14:00. 

Ισχύς προσφορών: 120 ημέρες ή 4 μήνες. 

Γλώσσα Ελληνική. 

Αρ. διακήρυξης: 66/2010. 

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 07-02-2011 
Παρουσία της επιτροπής. 

Εκτιμώμενη ημερομηνία έναρξης εκτέλεσης / παρά¬ 
δοσης: 29-04-2011. 

Η διάθεση του ηλεκτρονικού αρχείου της Διακήρυ¬ 
ξης γίνεται μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης νννννν. 
393ΙΊ0ΓΘ3δΐΊ03ρ.9Γ. 

Πληροφορίες δίνονται καθημερινά στο γραφείο Προμη¬ 
θειών του Νοσοκομείου (τηλ. 2613-601-854, 601872) καθώς 
και στα επιμελητήρια Πάτρας, Αθήνας, Θεσσαλονίκης, 
Βόλου, Ηρακλείου, Ιωαννίνων και Σερρών και ΕΟΜΜΕΧ. 

Πάτρα, 23 Δεκεμβρίου 2010 

Ο Διοικητής 
ΔΙΟΝ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ 

-♦- 

(16) 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΠΕΙΡΑΙΑΣ 
«ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» 

Αριθμ. 55330 

Το Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗ¬ 
ΜΩΝ» έχοντας υπ’ όψιν τις διατάξεις του Ν. 2286/95 


(Φ.Ε.Κ. 19/95) «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθ¬ 
μίσεις συναφών θεμάτων», του Ν. 2955/01 «Προμήθειες 
Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων Υγείας των Πε.Σ.Υ. 
και άλλες διατάξεις», του Π.Δ. 118/07 (Φ.Ε.Κ. 150/07) «Κα¬ 
νονισμός Προμηθειών Δημοσίου», του Π.Δ. 60/07 (Φ.Ε.Κ. 
64/07) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις 
διατάξεις της Οδηγίας 2004/17/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε 
με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 
2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ¬ 
βουλίου της 16 ης -11-05» και του Ν. 3580/07 «Προμήθειες 
Φορέων εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» όπως 
τροποποιήθηκε με το Ν. 3846/2010, άρθρο 24, προκη¬ 
ρύσσει: 

Δημόσιο διαγωνισμό, με γραπτές σφραγισμένες 
προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη 
τιμή: 

στις 22-03-2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ. 

για την προμήθεια 1.010 ζεύγη ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ για την 
κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου μας, για ένα 
έτος, προϋπολογισθείσας δαπάνης 79.000,00 € συμπε¬ 
ριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Γ ραφείο Προμη¬ 
θειών του Νοσοκομείου. 

Η διακήρυξη Νο 15/2010 μπορεί να παραλαμβάνεται 
όλες τις εργάσιμες ημέρες από 8.00 π.μ. έως 13.30 μ.μ. 
από το Γ ραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου. 

Για κάθε άλλη πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν 
να απευθύνονται στο Γ ραφείο Προμηθειών κάθε εργά¬ 
σιμη ημέρα και ώρα, και στο τηλέφωνο 213 20.77.407- 
408. 

Νίκαια, 28 Δεκεμβρίου 2010 

Ο Διοικητής 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΕΣΣΟΣ 

-♦- 

(17) 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΠΕΙΡΑΙΑ 
«ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» 

Αριθμ. 55336 

Το Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗ¬ 
ΜΩΝ» έχοντας υπ’ όψη τις διατάξεις του Ν. 2286/95 
(Φ.Ε.Κ. 19/95) «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και 
ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», του Ν. 2955/01 (Φ.Ε.Κ. 
256/01) «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων 
υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις, του Π.Δ. 118/07 
(Φ.Ε.Κ. 150/07) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου», του 
Π.Δ. 60/07 (Φ.Ε.Κ. 64/07) «Προσαρμογή της Ελληνικής 
Νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2004/17/ΕΚ, 
όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της 
Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16 ης -11-05» και του 
Ν. 3580/07 «Προμήθειες Φορέων εποπτευομένων από το 
Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλ¬ 
λες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3846/2010, 
άρθρο 24, προκηρύσσει: 

Πρόχειρο διαγωνισμό, με γραπτές σφραγισμένες προ¬ 
σφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, 
για την προμήθεια ΕΙΔΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΕΚ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 
ΥΛΗΣ (338.840 τεμάχια και 5.000 κιλά),, για ένα (1) έτος, 
συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 5.650,00 € συ¬ 
μπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.: 
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Στις 28-01-11 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 μ.μ. 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Γρ. Προμηθειών 
του Νοσοκομείου. 

Η διακήρυξη Νο 16/10 μπορεί να παραλαμβάνεται όλες 
τις εργάσιμες ημέρες από 8.00 π.μ. έως 13.30 μ.μ. από 
το Γ ραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου. 

Για κάθε άλλη πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπο¬ 
ρούν να απευθύνονται στο Γρ. Προμηθειών κάθε ερ¬ 
γάσιμη ημέρα και ώρα και στο τηλέφωνο 213.20.77.407 
και 408. 

Νίκαια, 28 Δεκεμβρίου 2010 

Ο Διοικητής 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΕΣΣΟΣ 

-♦- 

08 ) 

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ 

Αριθμ. Φ.831/ΑΔ.2432 
Αριθμ. Διαγωνισμού Δ. 110/10 

1. α. Αναθέτουσα Αρχή: 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΔΑΥ) / Αε¬ 
ροδρόμιο Ελευσίνας 

β. Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό: 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ 
ΔΗΜ. ΣΟΥΤΣΟΥ 40, ΤΚ 11521 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΤΗΛ.: 210- 
870 50 15, ΡΑΧ: 210-64 45 633. 

2. Διαδικασία διεξαγωγής του διαγωνισμού: Διαγωνι¬ 
σμός ανοικτής διαδικασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις 
των Π.Δ. 60/07 και 118/2007 και συμπληρωματικώς με 
τις διατάξεις των Ν. 2362/95 και Ν. 2286/95. 

3. α. Αντικείμενο του διαγωνισμού: Προμήθεια Υλικών 
«Αγγειοπλαστικής Στεφανιαίων Αγγείων» Αιμοδυναμικού 
εργαστηρίου του 251 ΓΝΑ. 

β. Συνολική Προϋπολογισθείσα δαπάνη συμπεριλαμ¬ 
βανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. και των προβλε- 
πόμενων κρατήσεων για μια διετία: 907.194,90 € (ετήσιο 
εκτιμώμενο κόστος 453.597,45 €). 

4. α. Διεύθυνση για την λήψη των εγγράφων του δ/ 
σμού και παροχή πληροφοριών τις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες από 08:00 - 14:00: Βλέπε σημείο ένα (1β). 

β. Το κόστος εκάστης διακήρυξης ανέρχεται σε: 
15,00 € 

γ. Ηλεκτρονική πρόσβαση: νννννν.όαί.ρΓ. 

Πλήρες αντίγραφο της διακήρυξης διατίθεται και στην 
επίσημη ιστοσελίδα της Πολεμικής 

Αεροπορίας (νννννν.Ιιβΐ.ρι·) σε μορφή .ράί. Διευκρινίζεται 
ότι ΑΠΑΡΑΒΑΤΟ ΟΡΟ για συμμετοχή στον εν λόγω 
διαγωνισμό αποτελεί η καταβολή του ίδιου αντιτίμου 
από τους ενδιαφερομένους προμηθευτές, οι οποίοι λαμ¬ 
βάνουν γνώση των πλήρη όρων της διακήρυξης μέσω 
ηλεκτρονικού αντιγράφου αυτής από την ιστοσελίδα 
της Π.Α. 

5. α. Λήξη της προθεσμίας παραλαβής των προσφο¬ 
ρών: 21 η Φεβ 2011 Ώρα 14:00 

β. Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών: 22 η 
Φεβ 2011 Ώρα 10:00 

γ. Γλώσσα: Ελληνική 

δ. Εναλλακτικές προσφορές: Δε θα ληφθούν υπόψη. 

6. Πρόσωπα τα οποία επιτρέπεται να παρίστανται 
κατά την αποσφράγιση των προσφορών: 


Ανοιχτή Συνεδρίαση για τους συμμετέχοντας προ¬ 
μηθευτές ή τους εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους 
αυτών 

7. Εγγυήσεις: Γ ια τη συμμετοχή στο δ/σμό θα κατα¬ 
τεθεί από κάθε προμηθευτή εγγυητική επιστολή συμ¬ 
μετοχής που να καλύπτει το 5 % της συνολικά προ- 
ϋπολογισθείσας δαπάνης με Φ.Π.Α. ή της αναλογικά 
προϋπολογισθείσας δαπάνης με Φ.Π.Α., των ειδών για 
τα οποία υποβάλλουν προσφορά. 

8. α. Τόπος παράδοσης: 251 ΓΝΑ / Χολαργός και 201 
ΚΕΦΑ/ Ελευσίνα 

β. Πληρωμή: Εντός εξήντα (60) ημερών, υπολογιζό¬ 
μενων από την επομένη της υποβολής του τιμολογίου 
πώλησης από τον προμηθευτή. 

9. Χρόνος ισχύος προσφορών: Έξι (6) μήνες από την 
ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού με δικαίωμα 
παράτασης από την Υπηρεσία. 

10. Κριτήριο κατακύρωσης του διαγωνισμού: Η πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. 

11. Ημερομηνία αποστολής της ανακοίνωσης: 

• στην Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 28 Δε¬ 
κεμβρίου 2010 

• στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως: 29 Δεκεμβρίου 
2010 

• στον ελληνικό Τύπο: 29 Δεκεμβρίου 2010. 

12. Γνωρίζεται ότι οι διευκρινίσεις επί των τιθέμενων 
ερωτημάτων υποψηφίων συμμετασχόντων στο διαγω¬ 
νισμό, όσον αφορά τους όρους της διακήρυξης αυτού, 
παρέχονται εγγράφως από την Υπηρεσία μας σε όσους 
έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον συμμετοχής. Προς τούτο, 
οι υποψήφιοι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό που λαμ¬ 
βάνουν γνώση της διακήρυξης μέσω του διαδικτύου, 
παρακαλούνται για την έγκαιρη υποβολή στην Υπηρεσία 
μας των στοιχείων επικοινωνίας τους, ώστε να καθί¬ 
σταται δυνατή η ενημέρωσή τους. 

Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2010 

Ο Διοικητής ΥΠ/ΠΑ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ 
-♦- 

(19) 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΠΕΙΡΑΙΑ 
«ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» 

Αριθμ. 55076 

Το Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» 
έχοντας υπ’ όψιν τις διατάξεις του Ν. 2286/95 (Φ.Ε.Κ. 19/95) 
«Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών 
θεμάτων», του Ν. 2955/01 «Προμήθειες Νοσοκομείων και 
λοιπών μονάδων Υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις», 
του Π.Δ. 118/07 (Φ.Ε.Κ. 150/07) «Κανονισμός Προμηθειών 
Δημοσίου», του Π.Δ. 60/07 (Φ.Ε.Κ. 64/07) «Προσαρμογή 
της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδη¬ 
γίας 2004/17/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 
2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
16 ης -11-05» και του Ν. 3580/07 «Προμήθειες Φορέων επο- 
πτευομένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε 
με το Ν. 3846/2010, άρθρο 24, προκηρύσσει: 

Δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό, με γραπτές σφραγισμέ¬ 
νες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλό¬ 
τερη τιμή: 




8940 


ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 


Στις 09-02-11, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. 

για την προμήθεια ΒΕΛΟΝΩΝ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ, πιθανής 
προϋπολογισθείσας δαπάνης 115.997 € συμπεριλαμβα¬ 
νομένου του Φ.Π.Α. 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Γραφείο Προμη¬ 
θειών του Νοσοκομείου. 

Για την παραλαβή της διακήρυξης Νο 93/2010 απαι¬ 
τείται ποσό 12 € και μπορεί να παραλαμβάνεται όλες 
τις εργάσιμες ημέρες από 8.00 π.μ. έως 13.30 μ.μ. από 
το Γ ραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου. 

Για κάθε άλλη πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν 
να απευθύνονται στο Γ ραφείο Προμηθειών κάθε εργά¬ 
σιμη ημέρα και ώρα, και στο τηλέφωνο 213 20.77.407- 
408. 

Νίκαια, 24 Δεκεμβρίου 2010 

Ο Διοικητής 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΕΣΣΟΣ 

-♦- 

( 20 ) 

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ 

Αριθμ. Φ.831/ΑΔ.2434 
Αριθμ. Διαγωνισμού Δ. 111/10 

1. α. Αναθέτουσα Αρχή: 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΔΑΥ) / Αε¬ 
ροδρόμιο Ελευσίνας 

β. Υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό: 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ 
ΔΗΜ. ΣΟΥΤΣΟΥ 40, ΤΚ 11521 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΤΗΛ.: 210- 
870 50 15, ΡΑΧ: 210-64 45 633. 

2. Διαδικασία διεξαγωγής του διαγωνισμού: Διαγωνι¬ 
σμός ανοικτής διαδικασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις 
των Π.Δ. 60/07 και 118/2007 και συμπληρωματικούς με 
τις διατάξεις των Ν. 2362/95 και Ν. 2286/95. 

3. α. Αντικείμενο του διαγωνισμού: Προμήθεια «Καθε¬ 
τήρες Ηλεκτροφυσιολογίας» Αιμοδυναμικού εργαστη¬ 
ρίου του 251 ΓΝΑ. 

β. Συνολική Προϋπολογισθείσα δαπάνη συμπεριλαμ¬ 
βανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. και των προβλε- 
πόμενων κρατήσεων για μια τριετία: 398.119,20 € (ετήσιο 
εκτιμώμενο κόστος 132.706,40 €). 

4. α. Διεύθυνση για την λήψη των εγγράφων του δ/ 
σμού και παροχή πληροφοριών τις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες από 08:00-14:00: Βλέπε σημείο ένα (1 β). 

β. Το κόστος εκάστης διακήρυξης ανέρχεται σε: 
15,00 € 

γ. Ηλεκτρονική πρόσβαση: νννννν.Ιιαί.ρΓ. 

Πλήρες αντίγραφο της διακήρυξης διατίθεται και στην 
επίσημη ιστοσελίδα της Πολεμικής Αεροπορίας (νννννν. 


ό&ί.ρή σε μορφή .ράί. Διευκρινίζεται ότι ΑΠΑΡΑΒΑΤΟ 
ΟΡΟ για συμμετοχή στον εν λόγω διαγωνισμό αποτελεί 
η καταβολή του ιδίου αντιτίμου από τους ενδιαφερο¬ 
μένους προμηθευτές, οι οποίοι λαμβάνουν γνώση των 
πλήρη όρων της διακήρυξης μέσω ηλεκτρονικού αντι¬ 
γράφου αυτής από την ιστοσελίδα της Π.Α. 

5. α. Λήξη της προθεσμίας παραλαβής των προσφο¬ 
ρών: 23 η Φεβ 2011 Ώρα 14:00 

β. Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών: 24 η 
Φεβ 2011 Ώρα 10:00 

γ. Γλώσσα: Ελληνική 

δ. Εναλλακτικές προσφορές: Δε θα ληφθούν υπόψη. 

6. Πρόσωπα τα οποία επιτρέπεται να παρίστανται 
κατά την αποσφράγιση των προσφορών: Ανοιχτή Συ¬ 
νεδρίαση για τους συμμετέχοντες προμηθευτές ή τους 
εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους αυτών. 

7. Εγγυήσεις: Γ ια τη συμμετοχή στο δ/σμό θα κατα¬ 
τεθεί από κάθε προμηθευτή εγγυητική επιστολή συμ¬ 
μετοχής που να καλύπτει το 5 % της συνολικά προ- 
ϋπολογισθείσας δαπάνης με Φ.Π.Α. ή της αναλογικά 
προϋπολογισθείσας δαπάνης με Φ.Π.Α., των ειδών για 
τα οποία υποβάλλουν προσφορά. 

8. α. Τόπος παράδοσης: 251 ΓΝΑ /Χολαργός και 201 
ΚΕΦΑ/ Ελευσίνα 

β. Πληρωμή: Εντός εξήντα (60) ημερών, υπολογιζό¬ 
μενων από την επομένη της υποβολής του τιμολογίου 
πώλησης από τον προμηθευτή. 

9. Χρόνος ισχύος προσφορών: Έξι (6) μήνες από την 
ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού με δικαίωμα 
παράτασης από την Υπηρεσία. 

10. Κριτήριο κατακύρωσης του διαγωνισμού: Η πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. 

11. Ημερομηνία αποστολής της ανακοίνωσης: 

• στην Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 28 Δε¬ 
κεμβρίου 2010 

• στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως: 29 Δεκεμβρίου 
2010 

• στον ελληνικό Τύπο: 29 Δεκεμβρίου 2010. 

12. Γνωρίζεται ότι οι διευκρινίσεις επί των τιθέμενων 
ερωτημάτων υποψηφίων συμμετασχόντων στο διαγω¬ 
νισμό, όσον αφορά τους όρους της διακήρυξης αυτού, 
παρέχονται εγγράφως από την Υπηρεσία μας σε όσους 
έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον συμμετοχής. Προς τούτο, 
οι υποψήφιοι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό που λαμ¬ 
βάνουν γνώση της διακήρυξης μέσω του διαδικτύου, 
παρακαλούνται για την έγκαιρη υποβολή στην Υπηρεσία 
μας των στοιχείων επικοινωνίας τους, ώστε να καθί¬ 
σταται δυνατή η ενημέρωσή τους. 

Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2010 

Ο Διοικητής ΥΠ/ΠΑ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ 
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